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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1338 

18 Δεκεμβρίου 2012 


ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

Με την υπ’ αριθμ. 15914/09/08/2012 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνεται, 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675α' ΑΚ, η 
λύση της σύμβασης εργασίας του ΣΕΡΣΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑ¬ 
ΝΤΙΝΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 34820), Κατηγορίας Τ4 (Τε¬ 
χνικοί εν γένει [ΔΕ]), από της 28/07/2012, λόγω θανάτου. 

3. Με την υπ’ αριθμ. 14493/12/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνεται, 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675α' ΑΚ, η 
λύση της σύμβασης εργασίας του ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΑΝΤΩ¬ 
ΝΙΟΥ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ, (Α.Μ. 51732), Κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από της 05/06/2012, λόγω θανάτου. 

3. Με την υπ’ αριθμ. 17031/13/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνεται, 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675α' ΑΚ, η 
λύση της σύμβασης εργασίας του ΠΕΡΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
του ΠΑΝΤΕΛΗ, (Α.Μ. 68401), Κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν 
γένει [ΔΕ]), από της 31/08/2012, λόγω θανάτου. 

4. Με την υπ’ αριθμ. 15908/09/08/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνεται, 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675α' ΑΚ, η λύση 
της σύμβασης εργασίας του ΚΟΚΟΡΕΤΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 73036), Κατηγορίας Τ2 (Πτυχιούχοι Θε¬ 
τικών Επιστημών [ΠΕ]), από της 26/07/2012, λόγω θανάτου. 

5. Με την υπ’ αριθμ. 18351/05/10/2012 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνεται, 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675α' ΑΚ, η 
λύση της σύμβασης εργασίας του ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 73716), Κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από της 14/09/2012, λόγω θανάτου. 

6. Με την υπ’ αριθμ. 17045/13/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνεται, 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675α' ΑΚ, η 
λύση της σύμβασης εργασίας του ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΣΤΑΥ¬ 


ΡΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, (Α.Μ. 79331), Κατηγορίας Τ3 (Πτυ- 
χιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από 
της 03/09/2012, λόγω θανάτου. 

7. Με την υπ’ αριθμ. 16463/30/08/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνε¬ 
ται, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675α' ΑΚ, 
η λύση της σύμβασης εργασίας του ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 95205), Κατηγορίας 
ΓΥ5 (Εργάτες [ΥΕ]), από της 18/08/2012, λόγω θανάτου. 

8. Με την υπ’ αριθμ. 14416/12/07/2012 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώνεται, 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675α' ΑΚ, η 
λύση της σύμβασης εργασίας του ΝΑΟΥΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ, (Α.Μ. 96361), Κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από της 15/06/2012, λόγω θανάτου. 

9. Με την υπ’ αριθμ. 18272/05/10/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 
(Α.Μ. 34809), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

10. Με την υπ’ αριθμ. 13869/02/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
(Α.Μ. 35677), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 13/02/2012, λόγω παραίτησης. 

11. Με την υπ’ αριθμ. 18016/02/10/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΖΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
35711), κατηγορίας Γ' (Στελέχη Γενικών Θέσεων), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 
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12. Με την υπ’ αριθμ. 16033/13/08/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 36252), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

13. Με την υπ’ αριθμ. 17736/26/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙ¬ 
ΟΥ, (Α.Μ. 36964), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

14. Με την υπ’ αριθμ. 14492/12/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
37038), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

15. Με την υπ’ αριθμ. 16181/17/08/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΤΖΙΩΤΖΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 37229), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

16. Με την υπ’ αριθμ. 14488/12/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡ¬ 
ΓΙΟΥ, (Α.Μ. 37257), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/06/2012, λόγω παραίτησης. 

17. Με την υπ’ αριθμ. 16035/13/08/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
(Α.Μ. 38313), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

18. Με την υπ’ αριθμ. 18277/05/10/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΣΙΛΗ ΘΩΜΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 38913), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 


19. Με την υπ’ αριθμ. 14421/12/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας της ΒΡΑΧΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΒΙΚΤΩΡΑ, (Α.Μ. 39006), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

20. Με την υπ’ αριθμ. 15449/31/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ΝΔ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας του 
ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 39065), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

21. Με την υπ’ αριθμ. 14447/12/07/2012 πράξη του Διευθυντή 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επιχεί¬ 
ρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστασης Προ¬ 
σωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 
(ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας του ΣΑΛΑΚΙΔΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, (Α.Μ. 39603), κατηγορίας Τ3 
(Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2012, λόγω παραίτησης. 

22. Με την υπ’ αριθμ. 17056/13/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΓΛΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
39733), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

23. Με την υπ’ αριθμ. 14499/12/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, (Α.Μ. 
39897), κατηγορίας ΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

24. Με την υπ’ αριθμ. 13924/03/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΡΕΡΡΑ ©ΩΜΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 
41931), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2012, λόγω παραίτησης. 

25. Με την υπ’ αριθμ. 17760/27/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, (Α.Μ. 
41932), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 
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26. Με την υπ’ αριθμ. 15276/06/08/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθη- 
κε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας της 
ΒΑΤΣΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 43658), κατηγο¬ 
ρίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
[ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

27. Με την υπ’ αριθμ. 16139/16/08/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΞΕΝΟΦΩΝ, 
(Α.Μ. 43806), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

28. Με την υπ’ αριθμ. 13933/03/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 44382), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι 
Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα με¬ 
σάνυχτα της 30/06/2012, λόγω παραίτησης. 

29. Με την υπ’ αριθμ. 15738/06/08/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας του 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 
44545), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

30. Με την υπ’ αριθμ. 16244/22/08/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΚΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
(Α.Μ. 44621), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

31. Με την υπ’ αριθμ. 15207/26/07/2012 πράξη του Διευθυντή 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επιχείρη¬ 
σης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού 
ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 
364), λύεται η σύμβαση εργασίας του ΤΣΙΓΓΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, (Α.Μ. 44668), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

32. Με την υπ’ αριθμ. 14423/12/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΕΘΕΡΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
(Α.Μ. 44722), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2012, λόγω παραίτησης. 


33. Με την υπ’ αριθμ. 17132/14/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ, (Α.Μ. 
45047), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

34. Με την υπ’ αριθμ. 17733/26/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΠΛΙΑΚΗ ΗΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 45272), κατηγορί¬ 
ας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
[ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

35. Με την υπ’ αριθμ. 15209/26/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΚΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, 
(Α.Μ. 45273), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

36. Με την υπ’ αριθμ. 15343/27/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας του 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 45821), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

37. Με την υπ’ αριθμ. 15193/25/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας του 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 45911), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

38. Με την υπ’ αριθμ. 16933/11/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΙΣΠΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, (Α.Μ. 
45938), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

39. Με την υπ’ αριθμ. 16593/04/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
της ΚΟΝΔΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, (Α.Μ. 46097), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 
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40. Με την υπ’ αριθμ. 18268/05/10/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΗΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 46107), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

41. Με την υπ’ αριθμ. 17723/26/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΕΜΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
46360), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

42. Με την υπ’ αριθμ. 14482/12/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, (Α.Μ. 
46730), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

43. Με την υπ’ αριθμ. 17049/13/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
47336), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

44. Με την υπ’ αριθμ. 17037/13/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΟΦΟΛΟΓΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ¬ 
ΝΟΥ, (Α.Μ. 47893), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

45. Με την υπ’ αριθμ. 17030/13/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 48930), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

46. Με την υπ’ αριθμ. 17755/26/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, 
(Α.Μ. 49248), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 


47. Με την υπ’ αριθμ. 18057/03/10/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ΝΑ 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας του 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 49281), κατη¬ 
γορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Παναεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
[ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

48. Με την υπ’ αριθμ. 17054/13/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 
(Α.Μ. 49450), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

49. Με την υπ’ αριθμ. 16138/16/08/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
(Α.Μ. 49777), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

50. Με την υπ’ αριθμ. 16180/17/08/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
50062), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

51. Με την υπ’ αριθμ. 13922/03/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΒΑΡΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
50071), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/06/2012, λόγω παραίτησης. 

52. Με την υπ’ αριθμ. 16245/22/08/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΗΛΙΑ, (Α.Μ. 
50078), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

53. Με την υπ’ αριθμ. 17718/26/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας της 
ΛΙΟΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 50213), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 
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54. Με την υπ’ αριθμ. 17042/13/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 
50252), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

55. Με την υπ’ αριθμ. 16992/13/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΑΡΝΑΡΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΡΑΛΛΗ, (Α.Μ. 
50339), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

56. Με την υπ’ αριθμ. 16140/16/08/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
(Α.Μ. 50683), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

57. Με την υπ’ αριθμ. 18263/05/10/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 50699), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

58. Με την υπ’ αριθμ. 13909/03/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 
51085), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/06/2012, λόγω παραίτησης. 

59. Με την υπ’ αριθμ. 17762/27/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 
(Α.Μ. 51284), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

60. Με την υπ’ αριθμ. 17102/14/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ, (Α.Μ. 
51503), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 


61. Με την υπ’ αριθμ. 13393/21/06/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, (Α.Μ. 51572), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/06/2012, λόγω παραίτησης. 

62. Με την υπ’ αριθμ. 15120/24/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
51855), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

63. Με την υπ’ αριθμ. 16182/17/08/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΝΕΣΤΟΡΑ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 
(Α.Μ. 52274), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

64. Με την υπ’ αριθμ. 18184/04/10/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ΝΑ 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας της 
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΔΑΜ, (Α.Μ. 52423), κατηγορίας 
ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

65. Με την υπ’ αριθμ. 17048/13/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
της ΤΡΙΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΗΛΙΑ, (Α.Μ. 52508), κατηγορίας 
ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

66. Με την υπ’ αριθμ. 16034/13/08/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΟΛΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 52605), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

67. Με την υπ’ αριθμ. 18265/05/10/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ, (Α.Μ. 
65684), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 
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68. Με την υπ’ αριθμ. 17752/26/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
της ΓΚΕΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, (Α.Μ. 66408), κα¬ 
τηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
[ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

69. Με την υτί αριθμ. 15140/25/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 
67015), κατηγορίας Τ2 (Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών 
[ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

70. Με την υπ’ αριθμ. 16179/17/08/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας της ΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, (Α.Μ. 67314), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

71. Με την υπ’ αριθμ. 15421/30/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας της ΣΤΑΝΩΤΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΠΥΡΟΥ, (Α.Μ. 67591), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

72. Με την υπ’ αριθμ. 17029/13/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 
69107), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

73. Με την υπ’ αριθμ. 16135/16/08/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 69562), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

74. Με την υπ’ αριθμ. 17729/26/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΛΟΦΤΣΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 71305), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 


75. Με την υπ’ αριθμ. 16036/13/08/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ¬ 
ΝΟΥ, (Α.Μ. 71598), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

76. Με την υπ’ αριθμ. 13911/03/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 
(Α.Μ. 71773), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2012, λόγω παραίτησης. 

77. Με την υπ’ αριθμ. 17025/13/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας της ΤΡΑΝΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ, (Α.Μ. 72300), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

78. Με την υπ’ αριθμ. 17033/13/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας της ΣΙΟΝΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ, (Α.Μ. 72603), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

79. Με την υπ’ αριθμ. 17117/14/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΔΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
73524), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

80. Με την υπ’ αριθμ. 15084/24/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΑΣΙΚΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 
74645), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

81. Με την υπ’ αριθμ. 17051/13/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας της 
ΔΡΙΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, (Α.Μ. 75440), κα¬ 
τηγορίας Δ01 (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
[ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 
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82. Με την υπ’ αριθμ. 15046/24/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΠΑΤΕΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, (Α.Μ. 
75117), κατηγορίας ΓΥ4 (Προσωπικό Οικοκυροσύνης [ΥΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

83. Με την υπ’ αριθμ. 16932/11/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας της ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 
75298), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

84. Με την υπ’ αριθμ. 16136/16/08/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΛΙΑΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΛΑΖΑΡΟΥ, (Α.Μ. 
75875), κατηγορίας ΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

85. Με την υπ’ αριθμ. 13929/03/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 76716), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2012, λόγω παραίτησης. 

86. Με την υπ’ αριθμ. 17095/14/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΜΠΙΜΠΙΡΗ ΣΟΥΜΕΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 76997), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

87. Με την υπ’ αριθμ. 15134/25/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΓΚΟΥΛΙΑΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ, 
(Α.Μ. 77277), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 22/06/2012, λόγω παραίτησης. 

88. Με την υπ’ αριθμ. 15515/01/08/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 79201), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 


89. Με την υπ’ αριθμ. 15910/09/08/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΧΑΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 79217), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

90. Με την υπ’ αριθμ. 16137/16/08/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΔΑΖΑΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
79350), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

91. Με την υπ’ αριθμ. 15341/27/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΣΙΛΦΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 79364), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

92. Με την υπ’ αριθμ. 17714/26/09/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
της ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 79376), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

93. Με την υπ’ αριθμ. 18354/05/10/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΠΡΟΥΜΠΑ ΣΑΒΒΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, (Α.Μ. 
79407), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

94. Με την υπ’ αριθμ. 18269/05/10/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΑΠΟΣΤΟ¬ 
ΛΟΥ, (Α.Μ. 79532), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

95. Με την υπ’ αριθμ. 14487/12/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΟΤΕΝΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 79632), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 
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96. Με την υπ’ αριθμ. 15211/26/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΗΛΙΑ, (Α.Μ. 
79641), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

97. Με την υπ’ αριθμ. 15138/25/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστα¬ 
σης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας της 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, (Α.Μ. 83772), κα¬ 
τηγορίας Δ01 (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
[ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

98. Με την υπ’ αριθμ. 16183/20/08/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΤΖΕΝΙΚΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, (Α.Μ. 
83839), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2012, λόγω παραίτησης. 

99. Με την υπ’ αριθμ. 18753/12/10/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
της ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, (Α.Μ. 
85074), κατηγορίας ΓΥ2 (Χειριστές Τεχνικού Εξοπλισμού 
[ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/09/2012, λόγω παραίτησης. 

100. Με την υπ’ αριθμ. 15102/24/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΔΡΟΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 
87664), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 10/06/2012, λόγω παραίτησης. 

101. Με την υπ’ αριθμ. 15115/24/07/2012 πράξη του Διευθυντή 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας Επιχεί¬ 
ρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστασης Προ¬ 
σωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 
(ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας της ΒΟΥΤΣΙΝΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 88005), κατηγορίας Υ1 (Ια¬ 
τροί), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

102. Με την υπ’ αριθμ. 13931/03/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΒΑΣΙΛΕΙ¬ 
ΟΥ, (Α.Μ. 88060, εκπαιδευτικής βαθμίδας [ΠΕ] -Ιατροί), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2012, λόγω παραίτησης. 


103. Με την υπ’ αριθμ. 17139/14/09/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας της ΣΒΟΛΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΕΝΗΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 88329), κατηγορίας ΓΥ4 (Προσωπικό 
Οικοκυροσύνης [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 20/08/2012, 
λόγω παραίτησης. 

104. Με την υπ’ αριθμ. 1441411/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 και 42 παρ. 5 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
συναφθείσα την 3/4/2006 σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου μερικής (2ωρης) απασχόλησης της ΚΟΠΑΝΙΤΣΑ- 
ΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ (Α.Μ. 86864 - [ΠΕ] ιατρός 
εργασίας) με τη ΔΕΗ Α.Ε., από τις 16/7/2012, λόγω κα¬ 
ταγγελίας σύμβασης για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με 
την παρ. 7γ της εν λόγω σύμβασής της. 

105. Με την υπ’ αριθμ. 14418/12/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
της ΤΟΠΟΥΖΗ-ΚΑΛΑΘΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
91550), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

106. Με την υπ’ αριθμ. 13056/14/06/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
της ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
95976), κατηγορίας ΓΥ4 (Προσωπικό Οικοκυροσύνης [ΥΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/06/2012, λόγω παραίτησης. 

107. Με την υπ’ αριθμ. 14449/12/07/2012 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας της ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, (Α.Μ. 96402), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί εΔιοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

108. Με την υπ’ αριθμ. 15143/30/07/2012 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΑΚΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
(Α.Μ. 97232), εκπαιδευτικής βαθμίδας [ΠΕ] -Ιατροί), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2012, λόγω παραίτησης. 

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 

Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΣ 
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